
Quality is our motto 

PPR Fittings Price List (DIN8077/78) 



FITTING Code 

Particulars 

CR 

1 

PPR-F-001 

PPR Elbow 45° 20 Mm 

0.22 

2 

PPR-F-002 

PPR Elbow 45° 25 Mm 

0.38 

3 

PPR-F-003 

PPR Elbow 45° 32 Mm 

0.68 

4 

PPR-F-004 

PPR Elbow 90° 20 Mm 

0.34 

5 

PPR-F-005 

PPR Elbow 90° 25 Mm 

0.49 

6 

PPR-F-006 

PPR Elbow 90° 32 Mm 

0.90 

7 

PPR-F-007 

PPR Tee Equal 20 Mm 

0.45 

8 

PPR-F-008 

PPR Tee Equal 25 Mm 

0.64 

9 

PPR-F-009 

PPR Tee Equal 32 Mm 

1.15 

10 

PPR-F-010 

PPR Tee Reducer 25 Mm X 20mm X 25mm 

0.73 

11 

PPR-F-011 

PPR Tee Reducer 32 Mm X 20mm X 32mm 

1.08 

12 

PPR-F-012 

PPR Tee Reducer 32 Mm X 25mm X 32mm 

1.30 

13 

PPR-F-013 

PPR Reducer Socket 25mmX20 Mm 

0.22 

14 

PPR-F-014 

PPR Reducer Socket 32mmX20 Mm 

0.28 

15 

PPR-F-015 

PPR Reducer Socket 32mmX25 Mm 

0.33 

16 

PPR-F-016 

PPR Socket 20 Mm 

0.21 

17 

PPR-F-017 

PPR Socket 25 Mm 

0.28 

18 

PPR-F-018 

PPR Socket 32 Mm 

0.48 

19 

PPR-F-019 

PPR End Cap 20 Mm 

0.16 

20 

PPR-F-020 

PPR End Cap 25 Mm 

0.23 

21 

PPR-F-021 

PPR End Cap 32 Mm 

0.38 

22 

PPR-F-022 

PPR Female Elbow 90° 20 X Yz" 

4.48 

23 

PPR-F-023 

PPR Female Elbow 90° 25 X Yz" 

4.55 

24 

PPR-F-024 

PPR Female Elbow 90° 32 X Yz" 

5.02 
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PPR Fittings Price List (DIN8077/78) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

PPR-F-025 

PPR Female Elbow 90° 32 X %" 

7.32 

PPR-F-026 

PPR Female Elbow 90° 32X1" 

12.01 

PPR-F-027 

PPR Female Tee 20 X Yz" 

4.57 

PPR-F-028 

PPR Female Tee 25 X Yz" 

4.68 

PPR-F-029 

PPR Female Tee 25 X 

7.16 

PPR-F-030 

PPR Female Tee 32 X Yz" 

5.00 

PPR-F-031 

PPR Female Tee 32 X 

7.44 

PPR-F-032 

PPR Female Tee 32 XI" 

10.49 

PPR-F-033 

PPR Male Socket 20 X Yz" 

5.18 

PPR-F-034 

PPR Male Socket 20 X %" 

7.51 

PPR-F-035 

PPR Male Socket 25 X Yz" 

5.21 

PPR-F-036 

PPR Male Socket 25 X %" 

7.63 

PPR-F-037 

PPR Male Socket 32 X Yz" 

5.62 

PPR-F-038 

PPR Male Socket 32 X %" 

8.08 

PPR-F-039 

PPR Male Socket 32 XI" 

11.87 

PPR-F-040 

PPR Female Socket 20 XYz" 

4.43 

PPR-F-041 

PPR Female Socket 20 X %" 

6.96 

PPR-F-042 

PPR Female Socket 25 X Yz" 

4.47 

PPR-F-043 

PPR Female Socket 25 X %" 

7.07 

PPR-F-044 

PPR Female Socket 32 X Yz" 

4.87 

PPR-F-045 

PPR Female Socket 32 X %" 

5.85 

PPR-F-046 

PPR Female Socket 32 X 1" 

10.57 

PPR-F-047 

PPR Female Elbow 90° With Hings 20 X Yz" 

4.59 

PPR-F-048 

PPR Female Elbow 90° With Hings 20 X %" 

7.29 
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PPR Fittings Price List (DIN8077/78) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

PPR-F-049 

PPR Female Elbow 90° With Hings 25 X 'A" 

4.75 

PPR-F-050 

PPR Female Elbow 90° With Hings 25 X 34" 

7.44 

PPR-F-051 

PPR Cross Over Brige Short 20 Mm 

0.46 

PPR-F-052 

PPR Cross Over Brige Short 25 Mm 

0.81 

PPR-F-053 

PPR Cross Over Brige Short 32 Mm 

1.53 

PPR-F-054 

PPR Cross Over Brige Long 20 Mm 

0.79 

PPR-F-055 

PPR Cross Over Brige Long 25 Mm 

1.36 

PPR-F-056 

PPR Cross Over Brige Long 32 Mm 

1.83 

PPR-F-057 

PPR Clip 20 Mm 

0.03 

PPR-F-058 

PPR Clip 25 Mm 

0.05 

PPR-F-059 

PPR Clip 32 Mm 

0.10 

PPR-F-060 

PPR Union Three Pieces 20 Mm 

0.49 

PPR-F-061 

PPR Union Three Pieces 25 Mm 

0.74 

PPR-F-062 

PPR Union Three Pieces 32 Mm 

1.07 

PPR-F-063 

PPR Stop Valve Brass Body 20mm X 'A" 

4.85 

PPR-F-064 

PPR Stop Valve Brass Body 25mm X %" 

6.89 

PPR-F-065 

PPR Stop Valve Brass Body 32mm X %" 

7.63 

PPR-F-066 

PPR BALL VALVE BRASS 20mm X 34" 

20.23 

PPR-F-067 

PPR BALL VALVE BRASS 25mm X 34" 

26.05 

PPR-F-068 

PPR BALL VALVE BRASS 32mm X 1" 

52.02 

PPR-F-069 

PPR Union Three Pieces Brass 20mm 

18.15 

PPR-F-070 

PPR Union Three Pieces Brass 25mm 

28.20 

PPR-F-071 

PPR Union Three Pieces Brass 32mm 

46.54 

PPR-F-072 

PPR Union Brass Male 20mm X Z" 

9.56 


72 






























BUMR TRR GERMAN FRC TORU 

Quality is our motto 


50 




PPR Fittings Price List (DIN8077/78) 



FITTING Code 

Particulars 

CR 

73 

PPR-F-073 

PPR Union Brass Male 25mm X %" 

16.61 

74 

PPR-F-074 

PPR Union Brass Male 32mm X 1" 

27.81 

75 

PPR-F-075 

PPR Union Brass Female 20mm X 'A" 

8.84 

76 

PPR-F-076 

PPR Union Brass Female 25mm X %" 

15.38 

77 

PPR-F-077 

PPR Union Brass Female 32mm X 1" 

18.99 
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PVC Regid Conduiet and Electrical Ducts Price List (BS6099 / BSEN61B86-21) 



Code 

no 

te 

Particulars 

CR 

1 

ECND-P-001 

s 

Electrical Conduit 20 Mm X 1.3mm BGF 

1.87 

2 

ECND-P-001 

s 

Electrical Conduit 20 Mm X 1.55 Mm BGF 

2.28 

3 

ECND-P-002 


Electrical Conduit 20 Mm X 1.6 Mm BGF 

2.30 

4 

ECND-P-003 


Electrical Conduit 20 Mm X 1.8 Mm BGF 

2.58 

5 

ECND-P-004 

s 

Electrical Conduit 20 Mm X 2.1Mm BGF 

3.00 

6 

ECND-P-004 

s 

Electrical Conduit 25Mm X 1.45 Mm BGF 

2.51 

7 

ECND-P-004 

s 

Electrical Conduit 25 Mm X 1.8Mm BGF 

3.40 

8 

ECND-P-005 


Electrical Conduit 25 Mm X 1.9 Mm BGF 

3.41 

9 

ECND-P-006 

s 

Electrical Conduit 25Mm X 2.2 Mm BGF 

3.95 

10 

ECND-P-007 

s 

Electrical Conduit 32Mm X 1.7 Mm BGF 

4.17 

11 

ECND-P-008 

s 

Electrical Conduit 32 Mm X 2.1 Mm BGF 

5.16 

12 

ECND-P-009 

s 

Electrical Conduit 32Mm X 2.7 Mm BGF 

6.63 

13 

ECND-P-010 

s 

Electrical Conduit 38 Mm X 2.1 Mm BGF (2.0mm) 

6.12 

14 

ECND-P-011 

s 

Electrical Conduit 38 Mm X 2.3 Mm BGF 

6.71 

15 

ECND-P-012 

s 

Electrical Conduit 32 Mm X 2.8 Mm BGF 

6.87 

16 

ECND-P-013 

s 

Electrical Conduit 50 Mm X 2.45 Mm BGF 

9.40 

17 

ECND-P-014 

s 

Electrical Conduit 50 Mm X 2.86(2.85) Mm BGF 

10.97 

18 

ECND-P-015 

s 

Electrical Conduit 50 Mm X 3.4 Mm BGF 

13.04 

29 

ECND-P-026 


Electrical Conduit 6"(168.28mm) 10.97 Mm x 5.8 M Grey 

293.01 

30 

ECND-P-027 


PVC Duct Pipe 2"(60.32mm) X 5.54 Mm X 6 M Grey 

54.31 

31 

ECND-P-028 


PVC Duct Pipe 4"(114.3mm) X8.56 Mm X 5.8 M Grey 

149.92 


















































1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

23 

24 

25 


BUMR TRR GERMAN FAC TORS 

Quality Is our motto 


PVC Electrical Fittings Price List (BS) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

ECND-F-001 

Junction Box 20 Mm 1 Way 

0.77 

ECND-F-002 

Junction Box 20 Mm 2 Way 

0.80 

ECND-F-003 

Junction Box 20 Mm Angle 

0.80 

ECND-F-004 

Junction Box 20 Mm 3 Ways 

0.87 

ECND-F-005 

Junction Box 20 Mm 4 Ways 

0.93 

ECND-F-006 

Junction Box 25 Mm 1 Way 

0.94 

ECND-F-007 

Junction Box 25 Mm 2 Way 

0.96 

ECND-F-008 

Junction Box 25 Mm Angle 

1.00 

ECND-F-009 

Junction Box 25 Mm 3 Ways 

1.10 

ECND-F-010 

Junction Box 25 Mm 4 Ways 

1.14 

ECND-F-011 

Switch Box Cover 3" X 3" 

0.40 

ECND-F-012 

Junction Box Cover 20 Mm 

0.18 

ECND-F-013 

Electrical Coupler 20 Mm 

0.15 

ECND-F-014 

Electrical Coupler 25 Mm 

0.23 

ECND-F-015 

Electrical Coupler 32 Mm 

0.37 

ECND-F-016 

Switch Box 3'X 3' 

0.90 

ECND-F-017 

Switch Box 3'X 6' 

1.49 

ECND-F-018 

Electrical Threaded Adapter 20 Mm 

0.19 

ECND-F-019 

Electrical Threaded Adapter 25 Mm 

0.24 

ECND-F-022 

Strap Saddle 32 Mm 

0.64 

ECND-F-023 

Strap Saddle 20 Mm 

0.24 

ECND-F-024 

Strap Saddle 25 Mm 

0.26 

ECND-F-025 

Junction Box Cover 25MM 

0.18 
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uPVC Drainage Pipes Price List (Above Ground BSEN 1329/ BS5255/BS4514 Below Ground BSEN1401 / BS4660) 


Columnl 

Particulars 

C 

NP-PVC-P-001 

PVC Pipe r/2 M (42.75mm) 1.9 Mm X4 M BS5255 Grey 

10.00 


PVC Pipe lJ4"(42.75mm) 2 Mm X4 M ASNZ S1260 Grey 

9.19 

NP-PVC-P-004 

PVC Pipe 2"(55.75mm) 2 Mm X4 M BS5255 Grey 

11.97 

NP-PVC-P-005 

PVC Pipe 2"(55.75mm) 2.2 Mm X4 ASNZ S1260 M Grey 

13.04 

NP-PVC-P-008 

PVC Pipe 3"(82.40mm) 2.9 Mm X4 M ASNZ S1260 Grey 

27.03 


PVC Pipe 3"(82.40mm) 3 Mm X4 M BS4514/1329 Grey 

29.05 

NP-PVC-P-009 

PVC Pipe 3"(82.40mm) 3.2 Mm X4 M Grey 

30.11 

NP-PVC-P-010 

PVC Pipe 4"(110mm) 2.2 Mm X 4 M Red 

23.65 

NP-PVC-P-011 

PVC Pipe 4"(110mm) 2.2 Mm X 4 M Grey 

26.06 

NP-PVC-P-012 

PVC Pipe 4"(110mm) 3 Mm X 4 M Red 

35.51 

NP-PVC-P-013 

PVC Pipe 4"(110mm) 3 Mm X 4 M Grey 

35.53 

NP-PVC-P-014 

PVC Pipe 4"(110mm) 3.2 Mm X 4 M Red 

37.88 

NP-PVC-P-015 

PVC Pipe 4"(110mm) 3.2 Mm X 4 M Grey 

37.90 

NP-PVC-P-018 

PVC Pipe 4"(110mm) 3 Mm X 5.8 M Red 

44.60 

NP-PVC-P-019 

PVC Pipe 4"(110mm) 3 Mm X 5.8 M Grey 

48.94 

NP-PVC-P-020 

PVC Pipe 4"(110mm) 3.2 Mm X 5.8 M Red 

51.08 

NP-PVC-P-021 

PVC Pipe4"(110mm) 3.2 Mm X 5.8 M Grey 

52.21 

NP-PVC-P-024 

PVC Pipe 6"(160mm) 3.2 Mm X 5.8 M Red 

79.66 

NP-PVC-P-025 

PVC Pipe 6"(160mm) 3.2 Mm X 5.8 M Grey 

79.77 

NP-PVC-P-026 

PVC Pipe 6"(160mm) 3.6 M X 5.8 M Red 

85.14 

NP-PVC-P-027 

PVC Pipe 6"(160mm) 3.6 M X 5.8 M Grey 

88.13 

NP-PVC-P-028 

PVC Pipe 6"(160mm) 4.1 Mm X 5.8 M Red 

95.20 

NP-PVC-P-029 

PVC Pipe 6"(160mm) 4.1 Mm X 5.8 M Grey 

95.25 

NP-PVC-P-030 

PVC Pipe 6"(160mm) 4.9 Mm X 5.8 M Red 

116.22 

NP-PVC-P-031 

PVC Pipe 6"(160mm) 4.9 Mm X 5.8 M Grey 

117.50 

NP-PVC-P-032 

PVC Pipe 8"(200mm) 3.9 Mm X 5.8 M Red 

115.63 

NP-PVC-P-033 

PVC Pipe 8"(200mm) 3.9 Mm X 5.8 M Grey 

115.69 

NP-PVC-P-034 

PVC Pipe 8"(200mm) 4.5 Mm X 5.8 M Red 

133.42 

NP-PVC-P-035 

PVC Pipe 8"(200mm) 4.5 Mm X 5.8 M Grey 

133.48 

NP-PVC-P-036 

PVC Pipe 8"(200mm) 4.9 Mm X 5.8 M Red 

145.28 

NP-PVC-P-037 

PVC Pipe 8"(200mm) 4.9 Mm X 5.8 M Grey 

145.35 

NP-PVC-P-038 

PVC Pipe 8"(200mm) 5.9 Mm X 5.8 M Red 

184.14 

NP-PVC-P-039 

PVC Pipe 8"(200mm) 5.9 Mm X 5.8 M Grey 

184.22 

NP-PVC-P-040 

PVC Pipel0"(250mm) 6.1 Mm X 5.8 M Red 

237.97 

NP-PVC-P-041 

PVC Pipel0"(250mm) 6.1 Mm X 5.8 M Grey 

238.09 

NP-PVC-P-042 

PVC Pipe 10"(250mm) 6.2 Mm X 5.8 M Red 

241.87 

NP-PVC-P-043 

PVC Pipe 10"(250mm) 6.2 Mm X 5.8 M Grey 

241.99 

NP-PVC-P-044 

PVC Pipe 10"(250mm) 7.3 Mm X 5.8 M Red 

284.79 

NP-PVC-P-045 

PVC Pipe 10"(250mm) 7.3 Mm X 5.8 M Grey 

284.92 

NP-PVC-P-046 

PVC Pipe 10"(250mm) 9.4 Mm X 5.8 M Red 

366.71 

NP-PVC-P-047 

PVC Pipe 10"(250mm)9.4Mm X 5.8 M Grey 

366.89 

NP-PVC-P-050 

PVC Pipe 3"(82.40mm) 1.9 Mm X 4 M Grey 

20.25 

NP-PVC-P-051 

PVC Pipe 3"(82.40mm) 1.5 Mm X 4 M Grey 

16.88 

NP-PVC-P-052 

PVC Pipe 4"(110mm) 2.2 Mm X 5.8 M Red 

37.76 

NP-PVC-P-071 

PVC Pipe QTEL 96.5mm X 3.25 Mm X 5.8 M Black 

45.00 
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PVC Drainage Fittings Price List (BS EN1329 & 1401) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

NP-PVC-F-001 

PVC Elbow 90° X 6" Red 

12.99 

NP-PVC-F-002 

PVC Elbow 90° X 6" Gray 

14.31 

NP-PVC-F-003 

PVC Elbow 90° X 4" Red 

5.12 

NP-PVC-F-004 

PVC Elbow 90° X 4" Gray 

5.53 

NP-PVC-F-005 

PVC Elbow 90° X 3" Gray 

3.26 

NP-PVC-F-006 

PVC Elbow 90° X 2" Gray 

1.68 

NP-PVC-F-007 

PVC Elbow 90° X 1 'A' Gray 

0.97 

NP-PVC-F-008 

PVC Elbow 45° X 6" Red 

9.68 

NP-PVC-F-009 

PVC Elbow 45° X 6" Gray 

10.67 

NP-PVC-F-010 

PVC Elbow 45° X 4" Red 

3.75 

NP-PVC-F-011 

PVC Elbow 45° X 4" Gray 

4.54 

NP-PVC-F-012 

PVC Elbow 45° X 3" Gray 

2.51 

NP-PVC-F-013 

PVC Elbow 45° X 2" Gray 

1.14 

NP-PVC-F-014 

PVC Elbow 45° X 1 A" Gray 

0.70 

NP-PVC-F-015 

PVC Elbow 30° X 4" Red 

5.86 

NP-PVC-F-016 

PVC Elbow 30° X 4" Gray 

6.12 

NP-PVC-F-017 

PVC Elbow 15° X 4" Red 

5.35 

NP-PVC-F-018 

PVC Elbow 15° X 4" Gray 

5.60 

NP-PVC-F-019 

PVC Tee F/F/F 6" Red 

17.86 

NP-PVC-F-020 

PVC Tee F/F/F 6" Gray 

19.14 

NP-PVC-F-021 

PVC Tee F/F/F 4" Red 

8.10 

NP-PVC-F-022 

PVC Tee F/F/F 4" Gray 

9.09 

NP-PVC-F-023 

PVC Tee 3" Gray 

4.78 
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PVC Drainage Fittings Price List (BS EN1329 & 1401) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

NP-PVC-F-024 

PVC Tee 2" Gray 

1.32 

NP-PVC-F-025 

PVC Tee 134" Gray 

1.17 

NP-PVC-F-026 

PVC Tee F/F/M 4" Red 

9.44 

NP-PVC-F-027 

PVC Tee F/F/M 4" Gray 

9.77 

NP-PVC-F-028 

PVC Y Tee 6" Red 

20.43 

NP-PVC-F-029 

PVC Y Tee 6" Gray 

21.89 

NP-PVC-F-030 

PVC Y Tee 4" Red 

9.12 

NP-PVC-F-031 

PVC Y Tee 4" Gray 

10.05 

NP-PVC-F-032 

PVC Y Tee 3" Gray 

4.62 

NP-PVC-F-033 

PVC Y Tee 2" Gray 

2.44 

NP-PVC-F-034 

PVC Y Tee VA” Gray 

1.44 

NP-PVC-F-035 

PVC Socket 6" Red 

6.34 

NP-PVC-F-036 

PVC Socket 6" Gray 

7.13 

NP-PVC-F-037 

PVC Socket 4" Red 

2.74 

NP-PVC-F-038 

PVC Socket 4" Gray 

2.97 

NP-PVC-F-039 

PVC Socket 3" Gray 

1.91 

NP-PVC-F-040 

PVC Socket 2" Gray 

0.64 

NP-PVC-F-041 

PVC Socket 134" Gray 

0.44 

NP-PVC-F-042 

PVC Reducer Bush 4" X 3" Red 

1.67 

NP-PVC-F-043 

PVC Reducer Bush 4" X3" Gray 

1.91 

NP-PVC-F-044 

PVC Reducer Bush 4" X 2" Red 

1.70 

NP-PVC-F-045 

PVC Reducer Bush 4" X 2" Gray 

1.94 

NP-PVC-F-047 

PVC Y Tee Reducer 6" X 4" Red 

14.12 
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PVC Drainage Fittings Price List (BS EN1329 & 1401) 


FITTING Code 

Particulars 

CR 

NP-PVC-F-048 

PVC Y Tee Reducer 6" X 4" Gray 

15.90 

NP-PVC-F-049 

PVC Vent Cowl 4" Red 

0.68 

NP-PVC-F-050 

PVC Vent Cowl 4" Gray 

1.01 

NP-PVC-F-051 

PVC Gully Trap Short 4" Gray 

5.96 

NP-PVC-F-052 

PVC Gully Trap Long 4" Gray 

6.94 

NP-PVC-F-053 

PVC Reducer Bush 3" * 2" Gray 

1.12 

NP-PVC-F-055 

PVC Reducer Socket 4" * 6" Red 

5.59 

NP-PVC-F-056 

PVC Reducer Socket 4" * 6" Gray 

6.07 

NP-PVC-F-057 

PVC Vent Cap 4" White 

1.45 

NP-PVC-F-058 

PVC P Trap 4" Red 

12.15 

NP-PVC-F-059 

Floor Trap Set 150 * 150 Mm 

2.31 

NP-PVC-F-060 

Floor Trap Set 200 * 200 Mm 

3.47 

NP-PVC-F-061 

PVC End Cap 4" Gray 

1.67 

NP-PVC-F-062 

PVC End Cap 4" Red 

1.50 

NP-PVC-F-063 

PVC Elbow 90° With Door X 4' Red 

8.93 

NP-PVC-F-064 

PVC Elbow 90° With Door X 4' Gray 

10.07 

NP-PVC-F-065 

PVC Tee FFF With Door X 4" Red 

12.85 

NP-PVC-F-066 

PVC Tee FFF With Door X 4" Gray 

14.50 
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jPVC PIPES to DIN 8061/62 Class5 16Ba 



Nominal 

CLASS- 5 




Outside 

PN16 W. 

min.Qty. 

CR 


Diameter 

Thick 


(mm) 

(mm) 



1 

20 

1.5 

500 

4.73 

2 

25 

1.9 

500 

7.31 

3 

32 

2.4 

500 

11.80 

4 

40 

3 

500 

18.11 

5 

50 

3.7 

250 

27.91 

6 

63 

4.7 

250 

44.51 

7 

75 

5.6 

200 

62.79 

8 

90 

6.7 

125 

90.05 

9 

110 

8.2 

125 

134.55 

10 

125 

9.3 

125 

■ 

11 

140 

10.4 

100 

12 

160 

11.8 

100 

281.87 

13 

200 

14.9 

100 

441.60 

14 

225 

16.7 

75 

555.45 

15 

250 

18.6 

75 

686.55 
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uPVC High Pressure Pipes Price List (BS3505 / BSEN1452-2) 


Code 

Particulars 

CR 

P-PVC-P-001 

PVC HP Pipe 1 /2 M E(21.2mm) 1.7mm X 6 M Gray 

5.8 

P-PVC-P-002 

PVC HP Pipe %"E(26.6mm) 1.9mm X 6 M Gray 

8.1 

P-PVC-P-003 

PVC HP Pipe l"E(33.4mm) 2.2mm X 6 M Gray 

12.0 

P-PVC-P-004 

PVC HP Pipe 1 l/4"D(42.1mm) 2.2mm X 6 M Gray 

17.0 

P-PVC-P-005 

PVC HP Pipe 1 l/4"E(42.1mm) 2.7mm X 6 M Gray 

18.2 

P-PVC-P-006 

PVC HP Pipe r/2 M D(48.1mm) 2 'Amm X 6 M Gray 

19.4 

P-PVC-P-007 

PVC HP Pipe r/2 M E(48.1mm) 3.1mm X 6 M Gray 

23.5 

P-PVC-P-008 

PVC HP Pipe 2"C(60.2mm) 2 ,5mm X 6 M Gray 

25.7 

P-PVC-P-009 

PVC HP Pipe 2"D(60.2mm) 3.1mm X 6 M Gray 

31.8 

P-PVC-P-010 

PVC HP Pipe 2"E(60.2mm) 3.9mm X 6 M Gray 

36.6 

P-PVC-P-011 

PVC HP Pipe 2/4"C(75mm) 3mm X 6 M Gray 

45.4 

P-PVC-P-012 

PVC HP Pipe 2/4"D(75mm) 3.9mm X 6 M Gray 

59.0 

P-PVC-P-013 

PVC HP Pipe 2 1 /2 M E(75mm) 4.8mm X 6 M Gray 

66.0 

P-PVC-P-014 

PVC HP Pipe 3"C(88.7mm) 3.5mm X 6 M Gray 

56.9 

P-PVC-P-015 

PVC HP Pipe 3"D(88.7mm) 4.6mm X 6 M Gray 

74.8 

P-PVC-P-016 

PVC HP Pipe 3"E(88.7mm) 5.7mm X 6 M Gray 

78.8 

P-PVC-P-017 

PVC HP Pipe 4"C(114.1mm) 4.5mm X 6 M Gray 

94.1 

P-PVC-P-018 

PVC HP Pipe 4"D(114.1mm) 6mm X 6 M Gray 

125.5 

P-PVC-P-019 

PVC HP Pipe 4"E(114.1mm) 7.3mm X 6 M Gray 

140.3 

P-PVC-P-020 

PVC HP Pipe 6"C(168mm) 6.6mm X 6 M Gray 

203.3 

P-PVC-P-021 

PVC HP Pipe 6"D(168mm) 8.8 Mm X 6 M Gray 

257.7 

P-PVC-P-022 

PVC HP Pipe 6"E(168 Mm) 10.8 Mm X 6 M Gray 

288.0 

P-PVC-P-023 

PVC HP Pipe 8"C(218.8 Mm) 7.8 Mm X 6 M Gray 

321.6 

P-PVC-P-024 

PVC HP Pipe 8" D(218.8 Mm) 10.3 Mm X 6 M Gray 

424.6 

P-PVC-P-025 

PVC HP Pipe 8"E(218.8mm) 12.6mm X 6 M Gray 

505.4 
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PVC High Pressure Fittings Price List (BS 4346) 


FITTING Code 

Particulars 

C 

P-PVC-F-001 

PVC HP Elbow 45° XI" GRAY 

0.91 

P-PVC-F-002 

PVC HP Elbow 45° X 1 1/4" GRAY 

0.88 

P-PVC-F-003 

PVC HP Elbow 45° X 1 Vz" GRAY 

1.93 

P-PVC-F-004 

PVC HP Elbow 45° X 2" GRAY 

4.19 

P-PVC-F-005 

PVC HP Elbow 45° X 75mm GRAY 

6.46 

P-PVC-F-006 

PVC HP Elbow 90° X 1" GRAY 

1.11 

P-PVC-F-007 

PVC HP Elbow 90° X 1 1/4" GRAY 

1.93 

P-PVC-F-008 

PVC HP Elbow 90° X 1 Vz" GRAY 

2.99 

P-PVC-F-009 

PVC HP Elbow 90° X 2" GRAY 

5.21 

P-PVC-F-010 

PVC HP Elbow 90° X 75mm GRAY 

10.20 

P-PVC-F-011 

PVC HP Socket X 1" GRAY 

0.70 

P-PVC-F-012 

PVC HP Socket X 1 1/4" GRAY 

1.18 

P-PVC-F-013 

PVC HP Socket X 1 Vz" GRAY 

1.79 

P-PVC-F-014 

PVC HP Socket 2" GRAY 

3.11 

P-PVC-F-015 

PVC HP Socket 75mm GRAY 

5.67 

P-PVC-F-016 

PVC HP Tee 1" GRAY 

1.52 

P-PVC-F-017 

PVC HP Tee 1 1/4" GRAY 

2.58 

P-PVC-F-018 

PVC HP Tee 1 V" GRAY 

3.92 

P-PVC-F-019 

PVC HP Tee 2" GRAY 

7.03 

P-PVC-F-020 

PVC HP Tee 75mm GRAY 

10.90 

P-PVC-F-021 

PVC HPY-Tee 1" GRAY 

2.49 

P-PVC-F-022 

PVC HP Y-Tee 1 1/4" GRAY 

4.53 

P-PVC-F-023 

PVC HP Y-Tee 1 1 /2 1 ' GRAY 

5.67 

P-PVC-F-024 

PVC HP Y-Tee 2" GRAY 

5.76 
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PVC High Pressure Fittings Price List (BS 4346) 


FITTING Code 

Particulars 

C 

P-PVC-F-025 

PVC HP Y-Tee 75mm GRAY 

14.17 

P-PVC-F-026 

PVC HP END CAP 1" GRAY 

0.57 

P-PVC-F-027 

PVC HP END CAP 1 1/4" GRAY 

0.95 

P-PVC-F-028 

PVC HP END CAP 1 Yz" GRAY 

1.52 

P-PVC-F-029 

PVC HP END CAP 2" GRAY 

2.63 

P-PVC-F-030 

PVC HP END CAP 75mm GRAY 

10.90 

P-PVC-F-031 

PVC HP Reduced Tee 2 X 1" GRAY 

5.05 

P-PVC-F-032 

PVC HP Reduced Tee 2" X 11/4" GRAY 

5.49 

P-PVC-F-033 

PVC HP Reduced Tee 2 X 1 Yz" GRAY 

6.19 

P-PVC-F-034 

PVC HP Reduced Socket 2 X 1" GRAY 

5.05 

P-PVC-F-035 

PVC HP Reduced Socket 2X11/4" GRAY 

5.49 

P-PVC-F-036 

PVC HP Reduced Socket 2X1 Yz" GRAY 

1.13 

P-PVC-F-037 

PVC Union Three Pieces Plain End X 1" GRAY 

1.81 

P-PVC-F-038 

PVC Union Three Pieces Plain End X 1 Yz" GRAY 

4.69 

P-PVC-F-041 

PVC HP END CAP (Female Part) X 1" GRAY 

0.61 

P-PVC-F-042 

PVC HP END CAP (Female Part) X 1 Vz" GRAY 

1.20 
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PPR Pipes Price List (DIN8077) 


CODE 

SDR 

PN 

SIZE 

CR 

PPRP009 

SDR 11 

10 

110 

151.5 

PPRP010 

SDR 11 

10 

125 

156.1 

PPRP011 

SDR7.4 

16 

16 

4.4 

PPRP012 

SDR7.4 

16 

20 

6.0 

PPRP013 

SDR7.4 

16 

25 

9.3 

PPRP014 

SDR7.4 

16 

32 

15.2 

PPRP015 

SDR7.4 

16 

40 

25.4 

PPRP016 

SDR7.4 

16 

50 

39.1 

PPRP017 

SDR7.4 

16 

63 

50.2 

PPRP018 

SDR7.4 

16 

75 

88.1 

PPRP019 

SDR7.4 

16 

90 

141.6 

PPRP020 

SDR7.4 

16 

110 

208.2 

PPRP021 

SDR7.4 

16 

125 

281.7 

PPRP022 

SDR6 

20 

16 

5.0 

PPRP023 

SDR6 

20 

20 

7.5 

PPRP 024 

SDR6 

20 

25 

11.6 

PPRP025 

SDR6 

20 

32 

18.9 

PPRP 026 

SDR6 

20 

40 

29.3 

PPRP 027 

SDR6 

20 

50 

45.8 

PPRP 028 

SDR6 

20 

63 

71.9 

PPRP 029 

SDR6 

20 

75 

102.0 

PPRP 030 

SDR6 

20 

90 

169.6 

PPRP 031 

SDR6 

20 

110 

254.5 

PPRP 032 

SDR6 

20 

125 

327.7 

PPRP 033 

SDR5 

25 

16 

5.6 
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PPR Pipes Price List (DIN8077) 


CODE 

SDR 

PN 

SIZE 

CR 

PPRP034 

SDR5 

25 

20 

8.6 

PPRP035 

SDR5 

25 

25 

13.4 

PPRP036 

SDR5 

25 

32 

21.7 

PPRP037 

SDR5 

25 

40 

33.8 

PPRP038 

SDR5 

25 

50 

52.8 

PPRP039 

SDR5 

25 

63 

83.3 

PPRP040 

SDR5 

25 

75 

123.9 

PPRP041 

SDR5 

25 

90 

195.9 

PPRP042 

SDR5 

25 

110 

291.8 

PPRP043 

SDR5 

25 

125 

376.7 


















